zona elektromontera 


przeżywszy lat 33, po długiej a cięzkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 26-go września 1917 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 2 przy ulicy Kraszewskiego na cmentarz zwierzyniecki nastąpi w piątek 
dnia 28-go b. m. o godzinie 9 rano, na który to smutny obrzęd stroskany mąż wraz z córką zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. | 
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